سبب التسمية غزوة بدر 


نسبة إلى بئر بدر التي عسكر عندها المسلمون قبل الغزوة» وبدر بئر ماء مشهورة بين مكة والمدينة. 


وفي رواية أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه هو من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ هذه البئر كي تكون خديعة للأعداءء 
وقوة للمسلمين» فأشار بحسن رأيه. [فقه السيرة للغزالي: 224 نقلا عن مستدرك الحاكم]. 


قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
اللون. 


وكان على ميمنة المسلمين الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو -وهان إر سين الوحيدين في الجيش- وجعل النبي على 
الساقة قيس بن أبي صعصعةء وظلت القيادة العامة في يده هو. 


وفي جانب المشركين كان عمرو بن هشام المخزومي (أبوجهل) قائدًا لجيش قريش وحلفائهاء يشاركه 
وعدد من رؤوس الشرك. [ابن هشام» 61/2] 


